NOUVELLES  TECHNOLOGIES 


Ontario 


Un  épurateur  de  biogaz  pour  les  flux  de 
déchets  industriels  et  urbains 


<"<"  C'est  en  grande  partie  grâce  à  l'appui 
du  ministère  de  l'Environnement  et  de 
l'Énergie  que  notre  compagnie  a  pu  met- 
tre au  point  sa  métliode  unique  d'épura- 
tion du  biogaz.  » 
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L'ENTREPRISE 

Fondée  en  1988,  la  société  Apollo 
utilise  une  technologie  unique  et 
exclusive  pour  remédier  de  façon  effi- 
cace et  économique  aux  problèmes  de 
contamination  posés  par  les  flux  de 
déchiets  et  les  procédés  industriels. 
Après  avoir  mis  au  point  un  certain 
nombre  d'applications  pour  sa  tech- 
nologie, elle  entre  maintenant  dans  la 
phase  commerciale  de  ses  opérations. 

LE  DÉFI 

Il  existe  près  de  1  400  usines 
d'épuration  des  eaux  usées  au 
Canada  et  quelque  13  000  aux  États- 
Unis.  Environ  10  pour  100  des  usines 
canadiennes  et  25  pour  100  des 
usines  américaines  utilisent  la  diges- 
tion anaérobie  pour  réduire  le  volume 
des  boues  à  éliminer.  Ce  processus 
produit  un  biogaz  composé  essen- 
tiellement de  méthane  et  de  gaz  car- 
bonique, qui  est  contaminé  par 
d'autres  gaz  en  petites  quantités.  Le 
sulfure  d'hydrogène  est  l'un  de  ces 
gaz  contaminants. 

Le  sulfure  d'hydrogène  constitue  un 
danger  pour  la  santé  et  pour  la  sécu- 
rité dans  les  usines.  C'est  un  gaz 
nauséabond  qui,  combiné  au  dioxyde 
de  carbone  et  à  la  vapeur  d'eau,  cor- 
rode le  matériel  et  les  canalisations. 
De  plus,  on  doit  éliminer  le  sulfure 
d'hydrogène  et  les  autres  composés 
sulfures  des  flux  de  gaz  des  diges- 
teurs  anaérobies  avant  de  pouvoir 
utiliser  ces  gaz  comme  combustibles 
pour  les  chaudières  ou  comme  carbu- 
rant pour  les  moteurs  fixes  et  les 
unités  de  cogénération. 


Prototype  de  l'épurateur  de  biogaz 


LA  SOLUTION 

La  société  Apollo  a  conçu,  réalisé 
et  mis  à  l'essai  un  épurateur  permet- 
tant d'extraire  le  sulfure  d'hydrogène 
et  les  particules  contenus  dans  le 
biogaz.  Le  prototype  a  été  installé  et 
mis  à  l'essai  dans  l'usine  d'épuration 
principale  du  Service  des  travaux 
publics  de  la  Communauté  urbaine  de 
Toronto,  à  Ashbridges  Bay. 

En  fonctionnement  continu  sur  le 
terrain,  ce  prototype  permet  d'extraire 
de  98  à  99  pour  100  du  sulfure  d'hy- 
drogène. 

Le  procédé  qu'utilise  la  société 
Apollo  fait  appel  à  un  absorbeur  gaz- 
liquide  breveté  qui  exploite  une  réac- 
tion d'oxydoréduction  du  liquide  pour 
transformer  le  sulfure  d'hydrogène  en 
soufre  élémentaire  et  en  eau.  Ce 
matériel  est  robuste,  peu  coûteux  et 
facile  à  utiliser.  Le  catalyseur,  les  pro- 
duits de  la  réaction  et  la  solution  tam- 
pon sont  tous  écologiquement  accep- 
tables. 

Les  épurateurs  de  gaz  Apollo 
respectent  toutes  les  normes  environ- 
nementales applicables  à  l'élimination 


du  sulfure  d'hydrogène.  De  plus,  ces 
épurateurs  : 

>*-  éliminent  les  odeurs  nauséabondes 
et  les  émissions  d'anhydride  sul- 
fureux ; 

>(-  entraînent  des  économies  en 
réduisant  la  corrosion  et  le  temps 
non  productif  et  en  prolongeant  la 
durée  de  vie  du  matériel. 

LES  POSSIBILITÉS 

On  peut  utiliser  les  épurateurs  de 
biogaz  Apollo  dans  toute  installation 
qui  produit  du  biogaz,  notamment 
dans  les  lieux  d'enfouissement  et  dans 
les  digesteurs  anaérobies  industriels. 

On  se  sert  de  digesteurs  industriels 
dans  les  flux  d'eaux  résiduaires  issus 
d'industries  comme  celles  de  la 
récupération  des  graisses  animales, 
de  la  transformation  des  produits  ali- 
mentaires, de  la  fabrication  de  bois- 
sons et  des  pâtes  et  papiers.  Le 
biogaz  produit  dans  les  digesteurs 
anaérobies  industriels  a  souvent  une 
teneur  en  sulfure  d'hyd.'ogène 
supérieure  à  celle  du  biogaz  produit 
dans  une  station  de  traitement  des 
déchets  urbains. 
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Une  fois  traité,  le  biogaz  peut  servir 
de  combustible  à  faible  pouvoir 
énergétique  dans  les  chaudières  afin 
de  produire  la  chaleur  nécessaire  aux 
cuves  de  digestion  et  au  chauffage 
des  bâtiments  où  sont  situées  les 
commandes. 

PARTENARIAT  DANS  U 
PRÉVENTION  DE  LA  POLLUTION 
ET  LA  CONSERVATION  DES 
RESSOURCES 

Les  entreprises  industrielles  de 
l'Ontario  peuvent  faire  appel  aux  ser- 
vices d'écologisation  du  ministère  qui 
les  aideront  à  : 

*  réduire,  réutiliser  et  recycler  les 
déchets  solides  ; 

>*■  réduire  ou  éliminer  les  effluents 
liquides  et  les  émissions  gazeuses  : 

*  faire  des  économies  d'eau  et 
d'énergie. 

L'information  relative  aux  technolo- 
gies identifiées  comme  offrant  des 
possibilités  de  développement  pourra 
également  être  utile  aux  entreprises 
qui  fournissent  des  biens  et  des  ser- 
vices. 

POUR  DE  PLUS  AMPLES  REN- 
SEIGNEMENTS. VEUILLEZ  VOUS 
ADRESSER  À  : 

Peter  Walton 

Apollo  Environmental  Systems  Corp. 
4,  Lansing  Square,  bureau  119 
Willowdale  (Ontano)  M2J  5A2 
Téléphone  :  (416)491-1441 

Andrew  Tomingas 

Direction  de  la  conservation  en  milieu 

industriel 

Ministère  de  l'Environnement  et  de 

l'Énergie 

2,  av  St.  Clair  Ouest,  14"  étage 

Toronto  (Ontario)  M7A  2B7 

Téléphone:  (416)327-1419 

Télécopieur:  (416)327-1261 

Courrier  électronique  : 

tomingaa@ene.gov.on.ca 


Épurateur  en  service 


SERVICES  DU  MINISTÈRE  DE  L'ENVIRONNEMENT  ET  DE  LENERGIE 

Pour  tout  renseignement  sur  les  services  d'aide  à  l'industrie  du  ministère  de 
l'Environnement  et  de  l'Énergie,  veuillez  prendre  contact  avec  la  Direction  de  la 
conservation  en  milieu  industriel  par  téléphone  au  (416)  327-1492  ou  par  télé- 
copieur au  (416)  327-1261. 


Cette  histoire  d'une  réussite  a  été  réalisée 
et  publiée  à  litre  d'information  par  le  minis- 
tère de  l'Environnement  et  de  l'Énergie 
de  l'Ontario.  Elle  vise  à  renseigner  les 
enlrepnses  de  l'Ontario  sur  une  nouvelle 
technologie  ou  un  nouveau  produit. 


La  publication  de  cette  histoire  d'une  réussite  ne  signifie  pas  que  le  ministère  approuve 
tacitement  un  produit.  Le  ministère  ne  garantit  pas  la  véracité  des  renseignements  et 
décline  toute  responsabilité  quant  à  l'efficacité  ou  aux  avantages  économiques  des  recom- 
mandations ou  des  technologies  décrites  dans  le  présent  document ,  le  ministère  ne 
garantit  pas  non  plus  que  leur  utilisation  ne  constitue  pas  une  violation  de  droits  de  pro- 
priété pnvés. 

De  plus,  le  ministère  ne  saurait  être  tenu  responsable  de  toute  blessure  ou  de  tout 
dommage  matériel  qui  pourrait  résulter  de  l'application  de  renseignements  présentés  ici. 
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